Cette page decrit les conditions d’utilisation applicables a 
Tensemble des utilisateurs de My Initiative (Ci-apres 1’ 
« Application »). 

Cette application est un outil digital de reporting pour les 
employes terrains pour tous les aspects et cas suspects 
concernant 1’authenticity et la qualite des produits Sanofi. 

Cette Application est accessible depuis tous les pays de 
l’Afrique (ci-apres le « Territoire ») a tous les collaborateurs 
du Territoire forces de vente et personnel sedentaire. Les 
presentes decrivent les conditions d'utilisation qui s'appliquent 
a tous les internautes. En consultant TApplication, vous vous 
engagez sans reserve a respecter les conditions d’utilisation. 

Les conditions d'utilisation pouvant etre modifiees a tout 
moment, sans preavis, nous vous conseillons de les consulter 
regulierement. 

1. Propriete intellectuelle 

Cette Application appartient a Sanofi Aventis Maroc et est 
exploitee par Sanofi Aventis Maroc (ci-apres designee « Sanofi 
Maroc ») appartenant au Groupe Sanofi. Tous les oeuvres qui y 
sont integrees telles que la mise en page et chacun de ses 
elements, marques, logos et noms de domaine compris, 
s'affichant sur TApplication, sont proteges par la legislation 
actuelle sur la propriete intellectuelle et appartiennent a Sanofi 
ou a ses filiales, ou leur utilisation et/ou la reproduction est/sont 
soumise(s) a autorisation. 

Aucun element de TApplication ne peut etre copie, reproduit, 
altere, modifie, telecharge, denature, transmis ou diffuse de 
quelque maniere que ce soit, sur quelque support que ce soit, en 



tout ou partie, sans l'accord ecrit prealable de Sanofi Maroc, 
sauf uniquement pour etre utilises par la presse sous reserve du 
respect des droits de propriete intellectuelle, et tous les autres 
droits connexes notamment et, sans limitation, les dispositions 
relatives a la protection penale de la propriete litteraire et 
artistique sur internet, le droit a T image et a la vie privee ; ainsi 
que le droit de la presse, la loi relative a 1’economic numerique 
et la loi relative a la securite informatique. . 

Seule la copie pour utilisation privee, est autorisee pour votre 
usage personnel, prive, non commercial et sur votre ordinateur 
personnel. 

La declaration suivante doit s'afficher sur toute copie autorisee 
de tout ou partie du contenu de 1’Application : « COPYRIGHT 
2019 - Sanofi Maroc - TOUS DROITS RESERVES. » 

Tout usage non autorise d'elements composant ou affiches sur 
TApplication ne doit pas etre denature, modifie ou altere de 
quelque fagon que ce soit. 

Sanofi ou ses filiales se reservent le droit d'intenter des 
poursuites contre toute violation de ses droits de propriete 
intellectuelle. 

Les marques, logo, nom commercial et design figurant sur 
TApplication dont la propriete revenant a Sanofi Maroc ou a 
Tun des Affilies de Sanofi ne doivent pas etre utilises en 
relation avec les produits ou services de tiers ou d’une maniere 
qui pourrait discrediter Sanofi Maroc ou a Tun des Affilies de 
Sanofi ou un tiers. 


2. Nature des informations 

Les informations de TApplication visent a ameliorer le partage 
immediat de Pinformation lorsqu’un cas suspect est detecte 
sur le terrain par les forces de vente. Ainsi les reseaux 



Qualite, Pharmacovigilance et Surete seront 
immediatement informes. 

L’Application peut presenter des opinions d'experts consultes 
dans un domaine particulier ayant un lien avec le contenu de 
T Application ou des extraits d'articles de presse. Toute 
information de cette nature represente uniquement l'opinion de 
l'expert consulte ou de la publication et ne reflete pas 
necessairement l'opinion du Groupe Sanofi. Tout expert de ce 
type n'est pas un collaborateur du Groupe Sanofi et ne regoit pas 
d'emoluments en echange de l'usage de son opinion par Sanofi 
Maroc n'est pas responsable de l'exactitude ou de l'exhaustivite 
de toute information et opinion de cette nature. Les opinions des 
experts refletent leurs propres points de vue personnels et ne 
doivent jamais etre interpretees comme etant l'opinion ou la 
responsabilite de Sanofi Maroc. 

Les references scientifiques et les sources utilisees sont dans la 
mesure du possible mentionnees dans tous les cas ou elles sont 
disponibles. 

3. Liens vers d’autres Sites 

La responsabilite de Sanofi Maroc ou de la maison-mere de 
Sanofi Maroc ne sera pas engagee par V Application d'une tierce 
partie qui serait accessible via T Application. Nous n'avons pas 
fhabilite de controler le contenu de toute Application de tiers 
qui demeure entierement independant de Sanofi Maroc. De 
plus, l'existence d'un lien entre T Application et T Application 
d'un tiers ne signifie en aucun cas que Sanofi Maroc approuve 
le contenu de cette Application d'une quelconque fagon et, en 
particulier, l'usage qui pourrait en etre fait. 

En outre, c'est a vous qu'il incombe de prendre les precautions 
necessaires pour prevenir toute infection a partir de 



FApplication, en particulier par un ou plusieurs vims 
informatiques, chevaux de Troie ou tout autre « parasite ». 

Des sites externes peuvent comporter des liens hypertexte vers 
F Application. Tout lien de cette nature ne doit pas etre cree sans 
l'accord prealable expres de Sanofi Maroc. Dans tous les cas, 
Sanofi Maroc n'est en aucune fagon responsable de 
l'indisponibilite de tels sites et Sanofi Maroc ne mene a leur 
egard aucun examen minutieux ou verification et ne leur 
accorde pas d'autorisation. Sanofi Maroc ne pourra etre tenue 
pour responsable du contenu, de la publicite, des produits ou 
autres elements disponibles sur ou par le biais des sites 
appartenant aux tiers precitees. 

Les visiteurs sont done invites a s’en assurer, en consultant la 
clause de protection de la vie privee qui doit, obligatoirement, 
etre affichee sur chaque Application. 

4. Utilisation des donnees personnelles 

4.1 Utilisation Technique des Donnees 

Sanofi Maroc s'engage a ne pas reveler a des tiers les 
informations personnelles que vous pourrez lui communiquer. 
Celles-ci ne serviront que dans l'objectif de vous apporter une 
reponse a la requete demandee aussi efficacement que possible. 



4.2 Protection des Donnees personnelles. 

Conformement a la loi n° 09-08 du 18 fevrier 2009, la collecte 
et le traitement des donnees personnelles sur PApplication par 
le biais du formulaire du « Contact» feront l’objet d’une 
declaration,. Vous disposez d'un droit d'acces, de modification, 
de rectification et de suppression des donnees qui vous 
concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit vous pouvez adresser un 
courrier muni d’une piece justificative d’identite comme suit: 
Par courrier : Sanofi Aventis Maroc 
Route de Rabat 
RP 1 Ain sebaa 
Casablanca 

4.3 L’Application n'a pas pour but de recevoir des informations 
confidentielles de votre part. En consequence, et sauf pour les 
donnees personnelles mentionnees plus haut, toute information, 
quelle qu'en soit la forme (document, donnees, graphique, 
question, suggestion, concept, commentaire ou autres) que vous 
nous communiquez par le biais de PApplication ne seront en 
aucun cas jugees confidentielles, le fait de nous les 
communiquer a nous seuls nous confere le droit de les utiliser, 
de les reproduce, de les publier, de les modifier ou de les 
transmettre dans le but de traiter votre demande. 

5. Pharmacovigilance 

Cette Application n’est pas congue pour recueillir des alertes, 
nous vous conseillons d’adresser toute notification d’un effet 
indesirable medicamenteux observe chez un patient aux 
autorites sanitaires administratives habilitees a traiter 
1’information et a prendre les mesures indispensables 



appropriees a l’evenement et, notamment au Centre Nationale 
de Pharmacovigilance «CNPV». 

Toutefois les informations relatives a la tolerance des produits 
Sanofi feront l’objet de demande de renseignements 
complementaires et pourront etre transmises au Departement 
pharmaco vigilance de Sanofi, voire aux Autorites de sante. 

6. Limites de responsabilite 

Dans la mesure du possible, Sanofi Maroc s'efforce de garantir 
que les informations publiees sur P Application sont exactes et 
a jour. Sanofi Maroc se reserve le droit de corriger le contenu a 
tout moment et ce, sans preavis. Pour autant, Sanofi Maroc ne 
peut pas garantir que les informations disponibles sur 
P Application sont exactes, correctes, a jour ou completes. 

En consequence, Sanofi Maroc decline toute responsabilite : 

• pour toute inexactitude, erreur ou omission 
concernant les informations disponibles sur 
P Application; 

• pour tout dommage resultant d'une intrusion 
frauduleuse par une tierce partie aboutissant a une 
modification des informations ou des elements mis a 
disposition sur P Application ; 

• et plus largement, pour tout dommage aux biens ou 
dommage indirect, pour toute raison, de toute origine, 
nature ou ayant toute consequence quelconque, cause 
(i) en raison de tout acces a P Application ou de 
l'impossibilite d'y acceder, (ii) en raison de 
l'utilisation de P Application, y compris tout dommage 
ou virus qui peut infecter votre ordinateur ou tout 
autre bien, et/ou (iii) en raison de la foi ajoutee a toute 



information provenant directement ou indirectement 
de P Application. 

Les composantes de PApplication sont fournies « en l'etat» 
sans aucune garantie, implicite ou explicite, de quelque sorte 
que ce soit. Sanofi Maroc n'offre aucune garantie implicite ou 
explicite, relative, sans limitation, sur leur valeur marchande ou 
leur pertinence pour un but quelconque. 

7. Disponibilite de PApplication 

Vous acceptez (i) qu'il est techniquement impossible d'offrir 
une Application exempt de tout defaut et que Sanofi Maroc ne 
peut pas s'engager a cet effet; (ii) que des defauts peuvent 
rendre PApplication temporairement indisponible ; et que (iii) 
le fonctionnement de PApplication peut etre affecte par des 
evenements et/ou des problemes sur lesquels Sanofi Maroc n'a 
aucun controle comme, par exemple, en tant que moyens de 
transmission et de communication entre vous et Sanofi Maroc 
et entre Sanofi Maroc et d'autres reseaux. 

Sanofi Maroc et/ou ses fournisseurs peuvent, a tout moment, 
modifier ou interrompre, temporairement ou defmitivement, 
tout ou partie de PApplication pour en effectuer la maintenance 
et/ou apporter des ameliorations et/ou des modifications a 
PApplication. Sanofi Maroc decline toute responsabilite pour 
toute modification, suspension ou interruption de PApplication. 



8. Informations sur les produits 

Les informations incluses et publiees sur E Application peuvent 
comporter des references directes ou indirectes a des produits, 
des programmes et des services du Groupe Sanofi qui ne sont 
pas annonces ou disponibles dans certains pays ou certaines 
regions ou qui peuvent etre fournis sous un autre nom et 
peuvent etre soumis a des regies et conditions d'utilisation qui 
different en fonction du pays. Des references de cette nature ne 
signifient pas que le Groupe Sanofi ait l'intention de 
commercialiser ces produits, programmes ou services dans 
votre pays. 

9. Dispositions legales 

L’Application et son contenu sont regis par la legislation du 
Maroc, et tout litige y afferent est soumis a la competence des 
tribunaux de Casablanca. 

10. Conditions d’utilisation 

10.1 Editeur de l’Application : 

Sanofi-Aventis Maroc, societe anonyme dont le siege social est 
Route de Rabat - RP1 - 20250 Casablanca, Maroc, immatriculee 
au Registre du Commerce de Casablanca sous le N° 22.497. 

10.2 Editeur en chef: 

Marie Regnault, Responsable Surete & Chef Projet My 
Initiative 


10.3 Hebergement de l’Application : 
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10.4 Credits photos / videos : 


Agence Aramobile, societe a responsabilite limitee au capital 
de 100 000.00 DH, immatriculee au Registre du Commerce et 
des Societes de Rabat sous le numero 1029, ayant son siege 
social a Rue Beirout Immeuble Essaada, Porte 4, 416, Rabat 



